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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2003 

सं . 64 / 2002 - 2007 
फा . सं . 01 / 94/ 180 / 26 / ए एम 03 / पी सी IV. - निर्यात और आयात नीति , 2002 - 2007 के पैराग्राफ 2. 4 के अधीन प्रदत्त .. 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार , एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड 1 ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

( 1 ) " नवागन्तुकों " से संबंधित पैराग्राफ 4.6 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा गया है : 
तथापि, घरेलू कारोबार करने वाली कम्पनियों ( स्वामित्व और भागीदार कम्पनियां नहीं ) को नवागन्तुक नहीं माना जाएगा यदि वे निम्नलिखित शर्तो 
को पूरा करती है : 

( क ) कम्पनी केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हो और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जमा कर दिया हो ( यदि छूट प्राप्त नहीं हो ) । 
( ख ) कम्पनी राज्य बिक्री कर प्राधिकरण के साथ पंजीकृत हो और बिक्री कर जमा कर दिया हो ( यदि छूट प्राप्त नहीं हो ) । 
( ग ) कम्पनी अपनी ऑडिट की गई बैलेन्स शीट की प्रति प्रस्तुत करती है । 
( घ ) संयंत्र और मशीनरी में न्यूनतम निवेश 50 लाख रु. होना चाहिए । 

ऐसे मामलों में लाइसेंसिंग प्राधिकारी इस शर्त पर लाइसेंस को पृष्ठांकित करेगा कि बाँड/बैंक गारण्टी राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के 
अनुसार प्रस्तुत की जाएगी । 

( 2 ) " आई एस ओ 9000 ( शृंखला) प्रमाणीकरण एजेंसियों की सूची से सम्बन्धित परिशिष्ट 28क में निम्नलिखित संशोधन/ परिवर्धन 
किए गए हैं : 
___ 27 . क्यू एम एस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रा . लि ., 

207, दुर्गा टावर्स, आर डी सी , 
राजनगर गाजियाबाद- 201002 
फोन : 0120-4755578/ 4754369 

ई मेल : क्यूएमएससीईआरटी( एसआईएफवाई. काम .क्यूएमएस एसयूआरईबीआईएन. एनईटी 
29 . ए एम टी ए सो सर्टिफिकेशन सर्विसेज लि ., 

नॉरमन रोड, ब्राडहीथ, अल्ट्रीशम , 
चैशायर , डब्ल्यू ए 144 ई पी , 
यूनाइटेड किन्गडम 
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( 3 ) " मूल प्रमाणपत्र ( गैर तरजीही ) जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची " से संबंधित परिशिष्ट 35ख में निम्नलिखित 
एजेन्सियां जोड़ी जाती हैं : 
format 

9. इण्डियन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स , 

मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन , 
804, 441 fathemy fafest , 19 featTie EFT, 

a fami - 110011 
महाराष्ट्र 

20. greta 3114 , 217 , 

मेकर टॉवर ई , प्रथम तल , कूफी पैरेड, 

TT -400005 
इसे लोकहित् में जारी किया जाता है । 

एल. मानसिंह, महानिदेशक , विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 19th February, 2003 

No . 64 /2002 - 2007 
F. No. 01 /94 / 180 /26 /AM03 /PC IV . — In cxcrcise of thc powers conferred under paragraph 2 .4 of the Export and 
Impor : Policy, 2002..--2007 , the Director General of Forcign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook 
of Procedures (Vol. 1) . 

(1) The following is added at the end of para 4 .6 pertaining to “ Newcomers ” . 

However manufacturing companics (not proprietorships and partnership firms),who have domestic presence are 
mpi 10 bc trcated as ncwcomers if the following conditions are met 

(a ) The company is registered with CentralExcise authorities and has paid central excise (unless exempted ) 
(b ) The company is registered with State sales tax authorities and has paid sales tax (unless excmptcd ) 
(C ) The company furnishes copy of their audited balance sheet 

( d ) Theminimum investmentin plant and machinery niustbe Rs. 50 lakhs . 

In such cases the licencing authority would endorse the licence with the condition that thc bond /BG shall be 
furnished as per the termsand conditions stipulated by the Department of Revenue . 

(2 ) The following amendments/additions are made in Appendix 28A pertaining to the “ List of ISO 9000 (Serics ) 
Certification Agencies" as under : 

27 . QMS Certification Services Pvt. Ltd ., 

207, Durga Towers, RDC Raj Nagar, 
Ghaziabad - 201002 
Ph : 0120 - 1755578 /4754369 

Email : qmscertasify . com , qms @ suicvin .net 
29. AMTAC Certification Services Limited , 

Norman Road, Broadlıcath , Altrincham . 

Cheshirc, WA ] 4 4EP, United Kingdom 

( 3 ) The following agencies are added in Appendix 35B pertaining to the " List of Agencics authorised to issuc 
Ceniſicaic of Origin (Non Preferential)" : 
DELHI 

9. Indian Electrical and ElectronicsManufacturers Association , 

804. Surya Kiran Building , 19 . Kasturba GandhiMarg , 

New Delhi- 110011 
MAHARASHTRA 
20 . Indo Gernian Chamber ofCommerce , 

Maker Tower " E " , Ist Floor , Cuffee Parade , 

Munibai-400005 
This issues in public inieresi. 

L.MANSINGH , Director General of Foreign Trade 
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